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Lettre datee du 15 juillet 2003, adressee au President du Conseil de 
securite par le Secretaire general 

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint une lettre, datee du 14 juillet 2003, 
du Directeur general de l’Agence internationale de l’energie atomique. 

Je vous saurais gre de faire distribuer la presente lettre et son annexe comme 
document du Conseil de securite. 


( Signe ) Kofi. A. Annan 
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Annexe 


Lettre datee du 14 juillet 2003, adressee au President 
du Conseil de securite par le Directeur general de l’Agence 
internationale de l’energie atomique 

Conformement aux dispositions des resolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 
(1991) et d’autres resolutions pertinentes, je vous prie de trouver ci-joint le rapport 
sur les activites menees par les equipes d’inspection de l’Agence internationale de 
l’energie atomique du 7 au 23 juin 2003 au site C d’entreposage de matieres 
nucleaires, a proximite du complexe de Tuwaitha situe au sud de Bagdad. 

Les inspections, conduites conformement aux accords de garanties conclus 
entre l’lraq et l’AIEA dans le cadre du Traite sur la non-proliferation des armes 
nucleaires, poursuivaient l’objectif limite de controler les matieres nucleaires 
soumises a garanties, suite aux incidents de pillage du site C. 

Je vous saurais oblige de bien vouloir faire distribuer le rapport ci-joint 
comme document du Conseil de securite. 


(Signe) Mohamed ElBaradei 
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Piece jointe 

Application de l’accord de garanties conclu 

entre la Republique d’lraq et l’Agence internationale 

de l’energie atomique dans le cadre du Traite 

sur la non-proliferation des armes nucleaires 

Rapport du Directeur general 
Vienne, le 14 juillet 2003 

Activites de I’Agence en Iraq 

1. Suite aux mentions repetees dans la presse de pillage de matieres nucleaires et 
radioactives du complexe de Tuwaitha en Iraq, le Directeur general de l’AIEA a 
demande a T Autorite provisoire de la coalition (ci-apres T Autorite), qui a accepte, 
de mener une inspection, conformement a l’accord de garanties conclu entre 
l’Agence et l’lraq dans le cadre du Traite de non-proliferation des armes nucleaires, 
en vue de controler les matieres nucleaires soumises a garanties, au site C 
d’entreposage, a proximite du complexe de Tuwhaita situe au sud de Bagdad. La 
mission d’inspection s’est deroulee du 7 au 23 juin 2003 et a beneficie de l’appui 
logistique de l’Autorite. L’inventaire des matieres nucleaires au site d’entreposage C 
fait etat d’uranium faiblement enrichi, d’uranium naturel et d’uranium appauvri sous 
diverses formes chimiques. La derniere verification remontait a decembre 2002. 

2. Les matieres nucleaires inspectees sont conservees dans deux batiments. Le 
batiment 1 contient une grande variete de composes d’uranium, par exemple de 
l’U0 2 , de TU 3 O g , de l’UCL 4 et du concentre d’uranium. Le batiment 2 ne contient 
que du concentre d’uranium et des dechets de diuranate d’ammonium. L’equipe 
d’inspection a constate que certains des scelles apposes aux deux batiments a Tissue 
du controle d’inventaire de decembre 2002 avaient ete otes, comme elle en avait ete 
informee par T Autorite avant le debut de la mission. Les premieres constatations ont 
indique que la plus grande partie des matieres manquantes avait ete entreposee dans 
le batiment 1 et que les atteintes aux matieres entreposees dans le batiment 2 etaient 
mineures. 

3. De nombreux conteneurs se sont reveles manquants dans le batiment 1. 
D’autres avaient ete vides de leur contenu et une large partie du sol etait jonchee de 
composes d’uranium. Ces derniers ont ete ramasses et places dans de nouveaux 
conteneurs, dans la mesure du possible en fonction du type de matieres, afin de 
permettre une comparaison entre les matieres ainsi recuperees et Tinventaire. Les 
divers composes d’uranium ont ete recontroles. Nombre de conteneurs manquants 
ont ete retrouves. Dans le batiment 2, un tonneau de concentre d’uranium etait 
manquant, mais son contenu a ete retrouve sur le sol a proximite de la position 
initiale du tonneau. Des dechets de diuranate d’ammonium repandus sur le sol, 
provenant de deux conteneurs, ont egalement pu etre recuperes. 

Evaluation 

4. L’equipe d’inspection a controle Tinventaire des matieres nucleaires 
entreposes au site C a proximite de Tuwaitha conformement aux normes de 
TAgence. Elle estime qu’au moins 10 kilos de composes d’uranium pourraient avoir 
ete disperses. Par exemple quelques grammes de compose contenant de Turanium 
naturel ont pu rester colles sous forme de poussieres au fond ou sur les parois des 
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quelque 200 conteneurs qui ont ete vides par les pillards. La quantite et le type de 
ces composes ne posent pas de problemes du point de vue de la proliferation. 
Toutefois, le Directeur general invitera l’Autorite a tenter de les recuperer, autant 
que faire se peut, et, le cas echeant, a les ramener a l’entrepot C afin de les placer 
sous le controle de l’Agence. 

5. Outre les matieres nucleaires entreposees au site C, il existe encore d’autres 
matieres nucleaires soumises a garanties entreposees en Iraq dans d’autres endroits, 
principalement des matieres recuperees dans des decombres. Le Directeur general 
priera l’Autorite a cet egard d’assurer la protection physique et la securite de 
l’ensemble des matieres nucleaires inventoriees en Iraq. 
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